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Fon 


Fon er níger-kongó mál talað af tveim milljónum manna í Benín. Það er mest talaða 
málið í Benín en í landinu eru töluð yfir 50 tungumál. Líkt og í öðrum Gbe málum er 
lítið um beygingar í málinu. 

Ritmál 


Ritmálið er byggt á latínu-stafrófinu en með þrjá aukastafi: eins konar ð, öfuga 3 eða 
lítið grískt epsílon og öfugt c. 



Fon 

Fon gbé 

Málsvæði 

Benín, Tógó 

Fjöldi málhafa 2,2 milljónir 

Ætt 

Nígerkongótungumál 


Atlantíkkongó 

Kvamál 

Gbe mál 

Fon 


Tungumálakóðar 

ISO 639-2 

fon 

ATH: Þessi grein gæti innihaldið hljóðfræðitákn úr 

alþjóðlega hljóðstafrófinu í Unicode. 


Stafróf Fon 
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Ritdæmi 

GBETA GB£ D BI TDN EE ÐD XÓ DÓ AC£ E GB£TD ÐÓ KPODO SISI E ÐO NA ÐÓ N'I L£ KPO WU E WEXWLE 

Ee nyi c}d hEnnu c}okpo m£ 0, m£ c}okpoc(okpo ka do susu tDn, bD ac£ cjokpo 0 w£ m£bi cjo bo e ma sixu kan f£n kpon é cji m£c}esusi 
jij£, hw£jijDzinzan, kpodo fifa ni tiin nu w£k£ D bi e D,... 
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